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КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРА 
НА 30 НОМЕРОВ 
Таблица проводов 

РР 2. 103. 150 


же кат за асі MEOR заны: 


Соединения 


Жгут РР6.757.225 


Жгут РРб.757.236 


Провод ПМВГ 0,75 мм? 
«—» 60 У- 1 Прі- «—» 60У : 


~ «+» 60V— «+» —«--» 60V 
«+» 10—3—«4-» 10 


Провода свить 


СПІ-ЛКПР 
CII2 — RIO 
R10—JIKIIP 
ПРОВОД МШДЛ 02 мм? 
2 IIp3—1 ЛВЗ-2 ЛВЗ-...-10 JIB3— 2 Пр3 
3 1р3-11 ЛВЗ-19 ЛВЗ-...- 90 ЛВЗ-3 Пра 
4 Пр3-21 JIB3—22 ЛВЗ-...-30 JIB3—4 Пр3 
5 Пр3—1 ЛФ—2 ЛФ-...-8 ЛФ-5 Пра | 
61р3-1 Леа ЛЕ 5 Л ЛДМ-ЛА-ЛРУ- лвз (сл) — —6 Пр3 


7 Пр3-ЛЗТ-ЛКВ-ЛПП-ЛОВ-ЛБО-7 Mp3 

8 Пр3-РВВ5-РМ5--Р335-Р3В5--3В--Дрв-РТА4-РОС2- 
--РОС4-8 Mp3 

10 Пр3-РПП5-10 Пр3 


《十 > 1-1 Қл.ОВ21--І Кл.ОВ929--- Қл.ОВ1--2 Кл.ОВ21-- 
—2 КлОВ29—2 КлОВ!-...-15 Қл.ОВ21-15 Кл.ОВ29— 
— 15 Кл ОВІ- «з» І 
«+» 2-16 Қл.ОВ21--16 Кл.ОВ29- 16 Кл.ОВ1- 17 Кл. OB21— 
_ —17 Ka.0B29— 17 Қл.ОВІ-...-30 Кл.ОВ21--30 Ka.0B29— 
—30 Қл.ОВІ-«--» 2 | 
«|-»4-КнУ7- Кн. С7- Кн.37- Кн.ПП2- Кн. СЛ7- —K2-3—«--»4 
«+» 5-Кн.РУ2-Кн.РУ21- Кн.А2- Кн ДМ21- 1 Кн.Ф21--1 Кн.Ф5- 
一 2 Қн.Ф21-2 Кн Ф5-...-8 Кн.Ф21- 8 Қн.Ф5--«--» 5 
«+» 6— PBB33— РМІІ- РМІ4- РМ51- РПП1- PIITII11 -РПП51- 
—II13— PTA53— PTAI — POCI1— РОСІ4- ТРЛб- «+6» 


ПРОВОД МШДЛ 02 мм? 
Свить и уложить B плетенку ПМЛЗ х6 


10* 3.BIII20-9—1* Кн.3.3 
10% 3 ВШ21.8-1% Кн.3 .6 


1“ 8 Қл.ОВ8--3% 7 Кл ОВ8-...-3" 1 Кл ОВ8- 
1% 8 Қл.ОВ28-53%7 Ka.OB28—...—3* | Қл.ОВ28-- 
—3* 23 Қл.ОВ8--3% 22 Қл.ОВ8--...-3% 16 Қл.ОВ8- 


—3* 23 Кл.ОВ28—3* 99 Кл.ОВ28—...—3* 16 Ka.OB28— 
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Ж т ож 


“Ж 


Кч 
Кч 


10. 


Со ЧМ о сл 


11 
12 


116 
13 


14 
15 


16 
17 


18 
19 


18 
20 


21 


Соединения 


—5* Кн.3.2—3* 30 Кл.ОВ8- 3" 29 Қл.ОВ8--...--3%24 Қл.ОВ8-- 
—5* Қн.3.5--3% 30 Кл.ОВ28—3* 29 Кл.ОВ28—...—3* 24 Кл.ОВ28-- 


—3* 15 Қл.ОВ8--3% 14 Кл.ОВ8—...—3* 10 Қл.ОВ8-1% 9 Қл.ОВ8 
—3* 15 Қл.ОВ28--3% 14 Қл.ОВ28--...-3% 10 Қл.ОВ28--1% 9 Кл.ОВ28 


10% 3 ВШІ4-10-1% Кн. ДМ2 
[0*3 ВШ15.10-1% Кн.ДМа 
5% Кн IMI 8 КЗ.1 
5% Кн ДМЗ- 8" K3-2 


ПРОВОДА МШДЛ 0,2 мм? 


сприпаять к плетенкам ПМЛЗ х6 с заделкой 5% и 10% и вывести на лепестки 


«+» 8 и «+» 9, а с заделкой 8% конец плетенки ПМЛЗ хб вывести к 
контакту K3-3 


ПРОВОД МШДЛ 0,2 мм? 
Свить: 


{ 1 ВШІ-1-1 Кл.ОВ7 
|-ВШ!.,2-ЩКл-ОВ2? = 


Г 1 ВШ2.1-9 Ka.OB7 
| 1 ВШ2.92 9 Ka.0B27 


-一 一 ----. ---.. — з — з — а ome 


РА 
а 


! 1ВШ22.1—22.Кл.ОВ7 
1ВШ22.2-22 Қл.ОВ27 


| ( 2 BIII1-1—23 Кл ОВ? 


2 ВШІ -2—23 Кл.ОВ27 


{ 2ВШ2.1—94 Ka.0B7 
2 ВШ2.0--24 Кл.ОВ27 


2ВШ8.1—30Кл.ОВ7 
2 ВШ8.2--30 Ka.0B27 


Қн.3.1-Қн.СЛІ--РТА.32-РТАП 
Қн.3-4--Қн.СЛ3З--РТА.34--РТАІ1З 


РТАЗІ-РЗ3.11-СІі.1 

РЗЗ ·.54—С2.1 

3 ВШІ8.8—Тр.Д4 | а 
3 ВШ18.9-Тр.Д.5 

3 ВШ13.2-Кн.СЛ4 
ЗВШ13.1-Кн.СЛ2 
Тр.М8—РМ54— Др.3 
Тр.М7-РМ53-С3.% 
Др3--1Қ1.92-2К1.2 
С3.1-РМІ2-1 КІ.1-2КІ.1 
І BWI -7—1 Кл.ОВЗІ 

1 ВШ2.7-2 Кл ОВЗІ 


пут” — тиа m дл” em тән” че —r 


— e — е — а — д — o — о «кә 


1 ВШ22.7-22 Кл.ОВЗІ 


2 ВШ1.7--93 Кл ОВЗІ 
2 ВШ2.7—24 Кл.ОВЗІ 


2 BIII8- 7—30 Кл.ОВЗІ 


ФІ 


Рас- № 
цветка цепи Соединения’ 
— ——  ———— —  — M M M аана ................. 


X 22 3 ВШІ - 1—1 Кл.ОВЗЗ 
| 3 ВШІ -3—2 Ka.0B33 
3 ВШІ.5- З Кл ОВЗЗ 
| ЗВШ!. 7—4 Қл.ОВ33 | 
2m і 3 ВШІ.9- 5 Кл.ОВ33 | | 3 
3 BIII2- 1—6 Кл.ОВЗЗ 
. 8 BIII2- 3—7 Кл ОВЗЗ 
5 3 ВШ2.5-8 Қл.ОВ33 
3 ВШ2.7--59 Қл.ОВ33 
3 BIII2 -9— 10 Кл.ОВЗЗ 


3 BIM3 1—11 Қл.ОВ33 
З ВШЗ. 3- 12 Кл.ОВЗЗ 
3 ВШЗ.5- 13 Ka.OB33 
З ВШЗ.7— 14 Кл.ОВЗЗ 
3 BIII3-9—15 Кл.ОВЗЗ 


3 ВШ4. 1- 16 Кл ОВЗЗ 
3 ВШ4.3—17 Қл.ОВ33 
3 ВШа.5- 18 Кл ОВЗЗ 
3 ВШ4.7-19 Кл ОВЗЗ 
3 BIII4 - 9—20 Кл.ОВ33 


3 ВШ5. 1—21 Қл.ОВ33 
3 BUIS .3 一 22 Кл.ОВЗЗ 
3 ВШ5.5- 93 Кл.ОВ33 
3 ВШ5.7--24 Ka.0B33 
“З BIII5- 9—25 Ka.0B33 


3 BII6-1—26 Ka.OB33 
3-BIII6 -3—27 Ka.OB33 
3 ВШ6.5-28 Қл.ОВ33 
З BIII6 - 7—29 Қл.ОВ33 
3 BIG 9— 30 Қл.ОВ39 


23 3ВШ18.3-І Кн.3 
3 ВШІ9. 3-9 Ku.3 


3 ВШ22. 3-5 Кн.3 | 
24 БЕЗ ВШ14.3-1 Кн.Ф? - 
. 3 ВШ14.7--2 Кн.Ф2 я 


3 ВШ15.3--3 Кн.Ф2 
3 ВШ15.7--4 Кн.Ф2 
/ 3 ВШ16.3-5 Кн.Ф2. 
З ВШ16.7-6-Қн.Ф9: 
З ВШ17.3--7 Қн.Ф2 
3 ВШ17.7--8 Кн.Ф2 


25 3 ВШІ9:8-ЛП3-Л33 | 
26 K2-19—Ki.Y8—8 КлОВ12—7 Кл.ОВ19—...—1Кл.ОВ12— 

.—93 Кл.ОВ!2—22 Ka.OBI2—...—16 Кл.ОВ12-3) Кл.ОВІ2- 

一 29 КлОВ12-...-24 Қл.ОВ192--15 Кл.ОВ19-14 Кл.ОВ.12--...-- 
за ; 22-9 Кл.ОВ12-К2. 19 ; 
€ | 27 РВВ.12-С1.2 
ж | 28 'PBB-51—T144 

29 РПП.33—Кн.ПП1 

30 РПП. 12-- ЛПП | 

31 Тр,Л1—С2.2 | 
328; p33.1—Kn.33.6 | 

33 Р33.55--Тр.Д2 

34 K-17—1 ҚІ.5--2 КІ.5--ПІ4--П32-Тр.Л10-Д1.1--ДІ:3 ! : 
35 КЕ. 2233.19 

36 P3BI—RI2-2 

107 POCI—POC33 

109 PM31-—III-1 


11 


Рас- 


йветка цепи | Соединения | 
Ж 114 3 ВШ17-9- Tp.18 

115 РМІ- Кн.У4 

13 PBB32—C2-1 

37 1 ВШЕ. 6—1 Ka OBI! 
1 ВШ2.6--9 КлОВІІ 
1 ВШ992.6-92 КлОВ11 
ӘВШІ.6-922КлОВИ 
2 ВШ2.6--24 Қл.ОВП 
2 ВШ8.6-30 Клови 

38 1 ВШ!. 8—1 Кл.ОВ2 
1 ВШ2.8—2 Кл.ОВ2 
1 ВШ92.8-92 Кл ОВ 
9 ВШІ .8- 93 Ka.0B2 
2 ВШ2.8-24 Кл ОВ? 
2 BIII8- 8—30 Кл. ОВ? 

39 3 ВШ14.92-1 Кн.Ф! 
3 ВШ14.6-2 Kupi 
3 BIIII5-2—3 Кн.Ф! 
3 ВШІ5-6-4 Кн.ФІ 
3 ВШ16.2-5 Кн.ФІ 
3 ВШІ6-6-6 Ки.ФІ 
3 ВШ17.9-7 Ки.ФІ 
3 ВШ17.6-8 Ки.ФІ 

40 3 ВШІ8 4—1 Кн.4 

"3 ВШ19.4-0 Кн.4 : 

3 ВШ292.4-5 Кн.4 

41 3 ВШ!3.6—8 Кл.ОВА-7 КлОВ4-...-1 Кл.ОВ4--23 Kn.OB4— - 
--99 Кл.ОВ4-...-16 Кл.ОВ4—30 Кл.ОВ4—29 КлОВ4-...-- 
—24 Қл.ОВ4--15 Кл.ОВ4- 14 Қл.ОВ4-...-9 Кл.ОВ4- 
—Кн.У2—3 BIII13-6 

42 ЗАВО TO PIITISQ See з 

43 3 ВШ18.10-Кн23.9” 

44 3 ВШ13-:3-- ЛОВ П21--РЗВЗІ1- Кн.3В? 

45 3 ВШІЗ .4-ЛВЗ (СЛ) | 

46 ЗВШ!4 :9—Кн.РУЗ' 

47 8 Кл.ОВ95-7 Ka.0B25—...—1 Кл.ОВ25—23 Кл.ОВ25-- 
-99-Қл.ОВ95-...-16 Кл ОВ25—30 Кл.ОВ25- 29 Кл.ОВ25—...- 
—24 Кл. OB25—JIKB —15 Ka.0B25—14 Ka.0B25—...— | 
—9 Кл.ОВ25- 8 Кл.ОВ25 

48 РВВІЗ- Тр.ЛЗ 

49 РЗЗІ5-Тр.ДІ 

50 Қн.ДМ92-ЛДМ 

.51 I125 — JIT13 

52 К2.9- 1 КІ-6-2 КІ.6--Тр.М2--Д1.2 

102 3 ВШ22 . 10—POCI2—JIBO | 

103 П1.2--РТАІ2 - 

108 РОС32--С5«--»-РМ39. 

112 РОС51--РТА5!-Тр.Л5 

117 3 ВШ17.10--Тр.М5 

119 Кн У5- Kn. Cl 


0066 


Та ыға, тыр; 


0065 


Рас- 
цветка 


Б 


54 


55 


56 


57 
58 
59 


Соединения 


3 ВШ1:2-1 ЛВЗ 
3 ВШ1.4-2 ЛВЗ 
3 вш!.6—3 ЛВЗ 
3 ВШІ.8-4 ЛВЗ 
3 ВШІ“10-5 ЛВЗ 


3 ВШ2.2-6 ЛВЗ 

3 ВШ2.4-7 ЛВЗ. 
3 ВШ2.6—8 ЛВЗ 

3 ВШ2.8-9 ЛВЗ 

3 ВШ?. 10—10 ЛВЗ 
3 ВШ3.2-11 ЛВЗ 
3 ВШ3.4-12 ДВЗ 
3 ВШ3.6-13 ЛВЗ 
3 вшз.8-14 ЛВЗ 
3 ВШЗ. 10—15 ЛВЗ 


3 ВШ4.2-16 ЛВЗ 
3 ВШ4.4-17 ЛВЗ 
3 ВШ4 -6—18 ЛВЗ 
3 ВШ4.8-19 ЛВЗ 
3 ВШ4 -10—20 ЛВЗ 


3 ВШ5.2-21 ЛВЗ 


‚ 3 BIUS 4—22 ЛВЗ 


3 ВШ5.6- 23 ЛВЗ 
3 ВШ5.8-24 ЛВЗ 
3 ВШБ. 10—25 ЛВЗ 
3 ВШ6.2--26 ЛВЗ 
3 ВШб-4—27 ЛВЗ 
3 ВШ6 6-28 ЛВЗ 
3 ВШб-8—29 J1B3 
3 ВШб. 10—30 ЛВЗ 
І ВШІ.4-1 Кл.ОВЗ 
1 ВШ2-4-2 Кл.ОВЗ 


— + =m + — з — + «ыа + — ọ «на 


| ВШ22.4—22 Кл.ОВЗ 
° BUIT 4-23 Кл.ОВЗ 
2 BLI? .4 一 24 Кл.ОВЗ 
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2 ВШ8.4—30 Кл. ОВЗ 


3 ВШІ8:5-1 KH. 
3 ВШ19.5--2 Кн. 


3 ВШ22.5-5 Кн.5 


1 ВШІ.9- 1 Қл.ОВ22 
18Ш2.9-2 Кл.ОВ22 


1 ВШ22.9--22 Қл.ОВ22 


2 ВШ1.9-23 Қл.ОВ22 
2 ВШ2.9--24 Кл.ОВ22 


2 ВШ8.9--30 Қл.ОВ22 


3 ВШІ3-8- ЛЗТ 
3 BIIII3:10— Кн.УЗ 


Ku.C8—PM33—8 Кл.ОВ14-7 Ki.OB - 14—...—1 Кл ОВ. 14— 
—23 Кл.ОВ14—22 Ka.OBI14—...—16 Кл.ОВ.14- 
—30 Қл.ОВ14--29 Кл.ОВ14—...—24 Ka.OBI4—15 Кл.ОВ14— 


—14 Ka.OB14—...—9 Кл.ОВі4- Кн.С8 
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Соединения 


Кн.СЛ8—Кн.С2—8 Кл.ОВ30—7 Кл.ОВ30—...—1 Кл.ОВ30— 
—23 Кл.ОВ30—22 Кл.ОВЗ0-...—16 Қл.0В30--30 Қл.0В30- 
—29 Кл.ОВ30—...—24 Кл.ОВ30—15 Кл.ОВ30— 

-14 Кл.ОВ30—...—9 Кл.ОВ30—Кн.СЛ8 


РВВІ1--Тр.Л2 
РВВ53-- П22 
P3313— P3353 
РМ15—Кн.335 
Тр.Л9--Тр.М1 
JI33—II33 


3 ВШ14.4—1 Кн.ФЗ | в. 
3ВШ14.8—2 Кн.ФЗ 6 
3 BII15 .4 一 3 Кн.ФЗ 
3 ВШ15.8—4 Кн.ФЗ 


З ВШ16.4—5 Кн.ФЗ | ч 
3 ВШ16.8-6 Кн.ФЗ | | Ë | 


3 ВШ17.4—7 Кн.ФЗ 
3 Buil7-8—8 Кн.ФЗ 


3 ВШ22.9—8 Қл.ОВ26--7 Ka.0B26—...—1 Кл.ОВ26— д 


一 23 Қл.ОВ26--22 Кл.ОВ26-...- 16 Ka.0B26— 
一 30 Кл.ОВ26--29 Ka.0B26—...—24 Қл.ОВ26-- 


一 15 Кл.ОВ26- 14 Ka.0B26—:..—9 Қл.ОВ26--3 ВШ22.9 


PIIII31 — P3B32 

ПІ -3— РОС5- С5 «—» 

3 ВШ21.9-РОС52--РТА5% 
3 ВШІ6.10-Тр.Л7 

3 ВШ20. 10— Tp.M6 

PTA5— PBB35 


СІ.1-П34 


1 ВШІ.10--І Қл.ОВ9 
1 ВШ2 . 10 一 2 Кл.ОВ9 


2 BIH! 10—23 Қл.ОВ9 
2 ВШ2. 10—24 Қл.ОВ9 


2 ВШ8. 10—30 Кл. ОВ9 


1 ВШ1.5—1 Қл.ОВ23 
1 ВШ2.5--2 Қл.ОВ23 


1BIII22 - 5- 22 Ка. OB23 | & 


9 ВШ! -5—23 Кл.ОВ23 | | ^ 
2 ВШ2.5--24 Қл.ОВ93 . 


2 ВШ8.5—30 Кл.ОВ2З | | EB 
3 ВШІ8.2—1 Кн? | 
3 ВШІ9:2-2 Қи? 


3 ВШ22.2—5 Кн.2 
3 ВШІ8.7—1 Кн.21 


| 3 ВШІ9. 1—2 Кн.21 


3 BIII22- 7 —5 Кн.21 
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3 ВШІ3. 9-8 Қл.ОВ6--7 Кл.ОВб-...- І Ka.OB6— 
—23 Қл.ОВ6-22 Кл.ОВ6-...- 16 Қл.ОВ6--- 

--30 Ka.0B6—29 Ka.OB6—...—24 Ka.OB6— - 

—15 Ka.OB6— 14 Кл.ОВ6-...-9 Ka.OB6—3- BIII13 «9 


3 ВШІ6.9--ЛА 
3 ВШ19.10--РЗЗ51 


Қн.СЛ5--РВВ34--РТА2--8 Қл.ОВ10--7 Кл.ОВ10—...—1 Қл.ОВ10-- 
—23 Қл.ОВ10--22.Қл.ОВ10--...--16 Қл.ОВ10-- 

—30 Қл.ОВ10--29 Кл.ОВІ0-...-24 Қл.ОВ10-- | 
—15 Қл.ОВ10--14 Кл.ОВ10-...-9 Кл.ОВ10-Кн.СЛ5 
Қ2.1-П41-8 Кл.ОВ32--7.Кл:ОВ32-- ...--1Кл.ОВ32-- 
—23 Кл.ОВ32-22 Кл.ОВ32-...-16 Қл.ОВ32- 

一 30 Кл.ОВ32--29 Қл.ОВ32--...-24 Қл.ОВ32-- 

一 15 Кл.ОВ32- 14 Қл.ОВ32--...-9 Кл.ОВ32--К2 - 1 
РППЗ2--Зв | 

Knu.3BI - RI2:1 

PBB31 —142 

3 BII7-1—1:Ka.OB5 

3 ВШ7.2-2 Кл.ОВ5 . 
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3 ВШ7.10—10 Кл. ОВ5 


3 ВШ8.1-11 Кл.ОВ5 
3 ВШ8. 2—12 Кл.ОВ5 


3 ВШ8.10—20 Ka. OBS 


3 ВШ9.1—21 Қл.ОВ5 
3 ВШ9.2--22 Қл.ОВ5 


3 ВШЭ. 10—30 Қл.ОВ5 3". 


1 ВШ1.3—1 Қл.ОВІЗ 
1 ВШ2.3-2 Кл.ОВІЗ . 


1 ВШ22. 3- 22. Ka. OB13 5 


2 ВШІ - 3—23 КлОВІЗ 
2 ВШ2.3--24 Кл.ОВІЗ 


2 ВШ8.3-30 Кл.ОВІЗ 


З BIIII8: 1—1 Кн.1 
З ВШ19.1—2 Кн.1 


3 ВШ22.1—5 Кн. 


З ВШ18.6—1 Кн.6 
З ВШ19.6—2 Кнб 


3 ВШ22.6-5 Кн.6 | А, 538: 
3 BIU14. 1—1 Кн.Ф6 

3 ВШ14.5-2 Ku.06 . 

ЗВШІ5. 1—3 Кн.Фб 

3 ВШ15.5-4 Кн.Ф6 

3 ВШІ6.1--5 Кн.Ф6 

3 ВШ16.5-6 Кн.Фб 

3 ВШ17.1—7 Кн.Ф6 

3 ВШ17.5-8 Кн.Фб 
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цветка цепи 
y 87 1 Кн.Ф22—1 ЛФ 
OKO ЛФ | 
3KHk 中 22 一 3 ЛФ 
4 Ku.022—4 ЛФ 
5 Кн.Ф22--5 ЛФ 
6 Кн.Ф22-6 ЛФ 
7 Кн.Ф22—7 ЛФ | Ë 
8 Ku.b29—8 ЛФ 
88 3 ВШ13.7-8 Кл.ОВ24—7 КлОВ24-...-1 Кл.ОВ24- 
—23 КлОВ24-22 КлОВ24-...-16 Қл.ОВ24- 
一 30 Кл.ОВ24—29 Кл.ОВ24—...—24 Кл.ОВ24— | ў 
— 15 Кл.ОВ24-14 Кл.ОВ24--...--9 Қл.ОВ24-3 ВШ13.7 ә 
89 3 ВШ19.9--П43 | б 
90 3 BII20.8 一 PTA54 一 POC15 一 KH3 .8 
. 91 3 ВШ13.5- Кн СЛ | | 
92 3ВШ99.8—П15 | ; 
93 3 ВШ15.9-Кн.АЗ EN a 
94 РВВ1=8 Кл.ОВ34-7 Кл:ОВ34—...=1°КлОВ34— 
—23 Кл.ОВ34—22 Кл.ОВ34-...-16 Kn.OB34— 
一 30 Кл.ОВ34—299 Кл.ОВ34-...-24 Кл.ОВ34— 
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95: 1 Ku22—1 Л 
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101 Кн.РУ22-ЛРУ | ' | ае 
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106 РМ52--РОСЗІ 
ПРОВОД МШДЛ 0,2 мм? 
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P2—P12 PT—PI7 
P3—P13 P8— P18 
P4—P14 Р9—Р19 
P5—P15 P10— P20 
ПЕРЕМЫЧКИ а | 
ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ ЛУЖЕНАЯ Ø 1,0 мм PP0.021.041 ТУ \ | | 
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i 4 Таблица проводов РР2 110. 867 Т1 


2 Схема лравдатчальная Электрччесе 
FF? 110 867 СХЭ 

5 Расцбетка проводов 6 прочзводстве 

быть изменена. 
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ПЛАТА 2ДК/МБ 
Таблица проводов | 
РР 2. 110.867 ТІ 


Соединения 


цветка цепи 
| Жгут РР6.757.213 
ПРОВОД МШДЛ 0,2 мм? ГОСТ. 10349-63 
С «—» KH120—2 ОРВ5-2 JIPB5—2 ВУ5-9 BP5—2 Tp4— 
—2 Tp2—2 OP2—2 OP4—2 JIP5— І ОРВ5 
'—1 ЛРВ5-1 ВУ5-1 BP5—1 Tp4—1 Тр2- 
-1 OP2—1 OP4— 1 JIP5— KH120; 
63 1 П33-1-ОР39 i і 
2 33-2.ОР32 
К «+» KH90—KH93—KH13—2 П45--9 OPB31—2 By2— 
—2 ВР52--9 BP33—2 TP54—2 TP14—2 OP14— 
—2 OP31—2 OP52— 2 JIP13—2 JIP31 —2 ЛР54-- 
—11145—1 OPB31—1 BY2—1 BP52—1 BP33— 
. 2| TP54— 1 TP14— І OP14—1 OP31—1 OP52— 
- 1 JIP13— І JIP31 — 1 JIP54— KH90 
Провода свить: s 
Б 1 { KH11—1 ВР12 
Кч 2 КН21- І BP32 
{ KH91—2 ВР12 
KH101—2 BP32 
3 { KH32— 1 ОРВІІ 
4 KH42— 1 ОРВ5І 
| { КН112—2ОРВ11 
KH122—20PB51 ` 
5 | Т СІ--УДІ:1--І ВУІЗ 
6 : 1 С2-УД1.92-І By53 
| 9 СІ-УД2.1--2 ВУІЗ 
2 С2—УД2.2—2 ВУ53 
Ж 7 | 1 CI—1II?2—1T113—1 BP11 
C 8 1625-1194 ИЙ =ГВР31 
| ( 9 C1—21122—2 T113—2 BP11 
2 C2—2 I124—2 I111—2 ВРЗІ 
9 ( yJl1-5—10PB12—1 ВУ14, 
10 YII .6- 1 ОРВ52- 1 BY54 
{ уУуД2.5—2ОРВ12—2ВУ14 
УД2.6—2 OPB52—2 By54 
Кч 11 KH15—1 I143— 1 OP35 
KH95—2 П43-2 OP35 
12 KH46—1 TP55 
| KH126—2 TP55 
13 KH49— 1 JIPB52 
KH129—2 JIPB52 
14 KH39-— 1 JIP52 


KH119— 2 ЛР52 


Ка бей | | Соединения 
Ks 15 ` КН19—1ВР53 
КН99—2 BP53 
18 1 TP35—1 ОРИ 
9 TP35—2 ОРІЇ 
19 1 OP53—1 JIP11 . 
2 OP53—2 JIPITY:' 
e Эр . |JIPB12— FJIPBI—1-JIP32... 
2 ЛРВ12-2 JIPB1—2 JIP32 
[7 2 ` 1П93-ІЛРІ ' 
b: 2 [123—2 ЛР! 
X 25 І  КН24-1ОР12. | 
KH104—2 OP12 ^ 
26 KH33—1 TP33-:1 ЛР14 · | 2 
KH113—2 TP33—2 ЛР14 | | ыы 
29 1 OPB32—1 ЛРВИ 
2 OPB32—2 ЛРВІІ 
31 9 Тр51--90Р51 
І ТР51 = 1 ОРБ!' 
3 — 1 C3—1 TM2«1:OP5 * 
2 C3—2 142.92 OPS5 * | | » 
3. 34 | KH29—1BP13 . | 
KH109—2 BP13 
36 І OPBI3—1 ЛРВ51 
2 OPB13—2 ЛРВ51 
37 1 TP32— 1 OP33 
| 2 TP32—2 OP36 
38 1 OP13—1 JIP51 
2 OP13—2 JIP51 
39 1 TP53—1 OP54 
2 TP53—2 OP54 
40 1 JIPB13—1 ВРІ 
2 ЛРВ13-2 ВРІ 
41 1 C3(4-) 11121 —- TP EH = OPI : 43 
2 C3(4-) -21121 —2 TP11 —2 ОРІ : 6 
42 1 ЛР12-1 ЛР4 | 
2 JIP12—2 ЛР4 | 
43 УДІ.3—1 ВУП . ` в 
УД2.3—2 ВУИ | | | Ж 
0 45 КН17—1ОРВ14 


КН97—2ОРВ14 


4 | KH2-I1BY3-IOP5 ` 
KH103—2 By3—2 OP55 


4. KH43—1 TP15—1 JIP53 
KH123—2 TP15— 2 JIP53 
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` цветка цепи 
0 48 КН25—1 TP52 
KH105—2 TP52 
49 КН!6—1 ЛРВІ4 
КНоб-9 ЛРВ14 
50 KH26—1 ОРВ54 
KH106—2 ОРВ54 
51 КНз6-1 П39 
КН116—2 I132 
53 1 TP31—1 TP1—1 ОРЗ4 | 
2 TP31—2 TP1—2 OP34 
54 УД!.4—1 ВУ12 
УД9.4-9 ВУ12 
55 1 I114—1 ЛР? 
2 [114—2 ЛР? 
ч 97 Кн.34-1 ПІ5 
Кн.114--2 1115 
57 1 П31--1 OPB15—1 ТРІЗ 
9 [131 —2 OPB15—2 TP13 
58 1 OPB55—1 OPBI—1 ОРІ5 
2 OPB55—2 ОРВІ-2 ОР15 
59 1 TP34—1 TP5 
2 TP34 —2 ТР5 
Ф 61 КНІ4- 1 TP36 
А KH94 —2 TP36 
62 1 П34--1 TP12 


2 1134 —2 TP12 
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PP. 757 214 Ж. 
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mka прободоб 8 произбобетде 

` быть изменено. 
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1 ӧлица пр одов 202.10.868 7! 
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2, Схемо ‚ принципиольноя электрическая 
РР2.110,86% Cx 9, 
сы Расцфетко прободоб 8 лроизбобетде 
i. может быть изменена. 
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ПЛАТА ИСЛ-П 
Таблица проводов 
РР 2. 110.868 ТІ 


цепи Соединения 


Жгут PP6.757.214 


ПРОВОД МШДЛ 0,2 мм? ГОСТ 10349-63 


C «—» KH120—2 II23—2 ОРВ5- 2 ПР1.5-2 ПР2.5-- 
一 2 ИР5-2 СР5—2 ТР2--2 ТР4-2 ОР2--2 ОР4-- 
-ТОРВ5- І П23- | ПР2.5-1 IIP1-5—1 CP5— 
е —1HP5—1 TP4—1 TP2—1 OP2—1 ОР4--КН120; 
23 1 П43- 1 ПІ5 
2143-9115. 
57 І TP12—1 134 
2 ТРІ2--2 134 
K «+» KH90— KH103— КН23- КНІ3- 2 OPB14— 
4 —2 OPB31—2I1I45—2TIPI-11—2 CP55— 
| —2 ТРІ4--2 TP54—2 OP31 —2 OP52— 
—2 OP54—1 ОРВІ4- 1 OPB31— 1 П45-- 
-ІПРІ-11-1 CP55—1 ТР14— 1 TP54— 
— 1 OP31I — 1 OP52—1 OP54—KH90; 
39 Knu.34 — 1 П24 ; 
Қн.114-- 2 П24 


Свить провода: 


КНИ-—1П33—1 HP32 
KH21—1 СР14 


ҚН91--2 П33--2 HP32 
KH101—2 СР14 


КН32—1 ОРВИ 
KH42— 1 ОРВ5І 


KH112—2 ОРВІ! 
KH122—2 ОРВ51 


І П21—1 ПР2.12—1 CP11—1 CP15—1HP31—1 РКІ 
І СР14-1 CP51—1 РК5—1 ПР2. 52 


I 
| 
| 
З 
6 | | Í 2121—2ПР2.12—2 CP11—2 CP15—2 HP31—2PK1 
I 
\ 
| 
| 
\ 


О0ЕЕ 


о 2 Ж = Жк 
ы» со N е“ м = 


2 СР14—2 СР51—2 РК5—2 ПР2.52 | 
1 С2-1 СР12 
І C3—1 СР52 


2:C2—9 СР12 
2 C3—2 СР52 


І С2--І ОРВ12 
І C3—1 ОРВ52 


2 С2--2 ОРВ12 
2 C3—2 ОРВ52 


Кч 13 КНІ7-- І OP15 
| KH97—2 ОРІ5 

4. ` КН25—1ТР59 
KH105—2 TP52 


26 


18 


19 


21 


22 


26 


27 


29 
30 


31 


33 


37 


38 


40: 


4 


43 


Соединения 


ҚН26--І ОРВ34 
KH106—2 OPB34 


KH35—1 CPI 
KH115—2 CPI 


"^ 1 HP2-51—1IIP2-11—1 ПР1.12 


2 ПР2.51-2 ПР2.11--2 ПР1.12 


1 ПР1.51-1 ПР1.1—1 CP54 
2 ПР1.51-2 ПР1.1—2 СР54 


1 ТРЗ1- 1 TP1—1 OP34 
2 TP31—2 TP1—2 OP34 


1 HP4—1 HP2—1 CP31 
2 HP4—2 HP2—2 СРЗ1 


1C445—11122—1 ТР11- 1 П12- 1 ОР! 
9 C44—21122—2 TP11—21112—2 ОРІ 


KH14—1 TP36 
KH94 —2 TP36 


 KH15—1T1125— 1 OP35 


КН95- 2 П25--2 OP35 


KH16—1 ОРВ54 
ҚН96--2 ОРВ54 


ҚН24--І OP12 
KH104—2 ОР12 


1 OPB32— 1 ПР1.52--І РЗІ 
2 OPB32—2 ПР1.52--2 РЗІ 


1 ТР51--1 ОР51 
2 ТР51--2 OP51 | 


1 ОРВ15—1 CP35 
2 OPBI5—2 CP35 


1 С4-- 1 П42-- 1] ПІ3- 1 ОР5 
2 С4--9 П49--9 I113—2 OP5 
KH31—1 P35 

КН111-2 P35 

KH33—1 TP33 

KH113—2 TP33 

KH43—1 ТР15 

KH123—2 TP15 


KH45—1 СРЗЗ 
KH195—2 CP33 


KH46—1 ТР55 
KH126—2 TP55 


1 ОРВ55--1 ПР2.1 
2 ОРВ55--2 Пр2.1 


г 
 —_ ` 
Р ; 
0 


2 № : 
Ru SEHR Соединения | 
А А в پش‎ 
3 44 1 OPB35—1 ОРВ1—1 OP55 
| 2 OPB35—2 ОРВІ--2 ОР55 
6. 1П15—1ОР14—1Р3.11 
9 [115—2 OP14—2 РЗ. 1 
о 48 KH36— 1 T114 
КН!16—2 [114 
49 1 TP32—1 OP33 
2 TP32—2 OP33 
а 50 І ИР1—1 СР34—1 CP32 
2 ИР1—2 CP34—2 CP32 
51 1 П44- 1 П31-- 1 P3-12—1 TP13 
2 [144—2 I131—2 P3.12 一 2TP13 
Ф 53 1 OP32— 1 ПИ 
2 0732-2111 
54 1 TP34—1 ТР5 | 
9 TP34—2 ТР5 | 
4 5 ` 1 ОР11—1 TP35 


2 ОРІ1--2 TP35 
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1 Таблица npobodob PP2.110 87177. 


2.Схема принципиальная электрическая 
PP2.110. SCX. | | | | 
3. Расцбетка пробобоб 6 праизбайстве 
может быть изменена: 


| 


ТР. 


как 


(TP 


28ТР 
как 
1ВТР. 


1 Таблица npobodob РР2. ПО 871 T1. 

2 Схема принципиальная злектриче 
PP2 110. 871 C x. А = | 

3 Расцветка пройобоб 8 производств 
может быть ‘изменена. 
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ПЛАТА ЦБ 
Таблица проводов · 
РР 2. 110.871Т 1 


Соединения 


\ | Жгут РР6.757.215 


ПРОВОД МШДЛ 0,2 мм? ГОСТ 10349-63 


КН120—2 П23—2 П14-2КР5-2РО5-2ОРВ5-. 

—2 BP5—2 TP2—2 TP4—2 BTP2—2 ВТР5- 
—92JIP4—2:0P4—20bP2-—1T114—11123— 

-1 РО5- 1 KP5—1 BP5—1 OPB5—1 BTP5— 

—1 BTP2—1 TP4—1 TP2—1 OP2—1 OP4—1 JIP4—KH120; 


KH90— KH103— K93 — K23 —KH13—2 1145 —2 KP31 — 

—2 KP11—2 PO54—2 BP51—2 BP32—32—2 TP14—2 TP54— 

一 2 BTP31—2 ЛР34-2 OP52—2 OP31—2 OP14— 1 I145— 
-ІКРЗІ-ІКРІІ- І PO54—1 BP51—1 BP32—1 TP14— 

- 1 TP54—1 BTP31—1 JIP34—1 OP52—1 OP31—1 ОРІ4--КН90 : 


KH36-— 1 I125 
KH116—2 П25 


KH34— 1 1115 
ҚН114--2 1115 


Свить провода: 


KH11—11I143—1 ВРІ4 
КН21—1П44—1ВР54 


КН91--9 П43--9 BP14 
KH101—21144—2 BP54 


1 СІ--І ОРВІ2 
1 С2- І ОРВ52 


2 С1—2 ОРВ12 
2С2=2ӨРВ52 


KH32—1 ОРВИ 
КН42- І ОРВ51 


KH122—2 ОРВ51 
КН112—2ОРВ11 


1 C2—1 ВР53 
1 CI —1 ВРІЗ 


9 C2—2 BP53 
2 C1—2 ВРІЗ 


КНІ4- 2 TP36 4 
KH94 —2 TP36 | 


KH40—1 KP15 
KH110—2 KP15 


KH16—1 ЛР52 
KH96 —2 JIP52 


DU ciel quas | Соединения 
Кч 14 КН17--1 ОРВ14 
| KH97—2.0PB14 
15 KH18—1 РО55 
KH98—2 РО55 
16 KH19—1 BP52 
КН99--2 BP52 
ів , | . 1 ВтрЗ4-1 RPI ' 
2 BTP34—2 КР! 
19. | BP33—1 BP15—1 ЛР! | 
9 BP33—2 BP15—2 ЛР1 сай | ^ 
' 90 | ОР51—1 TPS! ‚ 
9 OP51—2 ТРБІ 
91 | ІРОП-ІВТРІ 
2 РО11--2 ВТР! 
оо LOPTI TRATARE) 
20P1—2 TP11—2TI11—2 C3(4-) 
23 1 OPB55—1 ОРВ1--1 OPIS 
9 OPB55—2 ОРВІ- 9 ОР15 
94 | JIP33—1 ВТР14 
9 JIP33—2 ВТР14 
95 1 PO33—1 POI | 
. о РОЗ3- О РО! - 
Ж 99 KH49—1 ЛРЗ1 ` | / 
KH129—2 ЛРЗІ 
30; KH24—1 ОРІ? 
KH104—2 ОРІ? 
31 KH25— 1 TP52 - 
| КН105--0 TP52 
39 KH29—1 ВРЗІ 
KH109—2 ВРЗІ 
33 1 PO19—1:BTP33 
- 9 POI2—2 BTP33 
34 1 PO52—1 KP33 
9 PO52—2 KP33 
35 1 OP33—1 TP32 С 
9 OP33—2 TP32 | 
36 1 ВРІ-І ЛР5! 
9 BP1—2 JIP51 
37 `1 KP14—1 ОРВІЗ 
‚ 9 KP14—2 ОРВІЗ 
38 1 П33--1 ЛР9 
21133-2 ЛР 
23 43 KH28—1 РО14 


ҚН108--2 РО14 


32 


Рас- 
/ цветка. 


Соединения 


ҚН44--І ВТРІЗ 
KH124—2 BERIS 


47 КН46- 1 TP55 


KH126 —2 TP55 


1 [122—1 BP12—1 OPB32— 1 BTP4 
2 1122—2 BP12—2 OPB32—2 BTP4 
51 1 OP34—1 ТР1--1 ТРЗ! 
9 OP34—2 TP1—2 TP31 


І OP54— 1 ЛРІЗ 
2 OP54—2 ЛРІЗ 


52 


53 І KP13—1 JIP32 
| 2 KP13—2 ЛРз2 
| ВТРЗ5- 1 РОДІ 
2 BTP35—2 РОДІ 


54 


KH26—1 ОРВ54- 1 ВРІЇ 
KH106—2 OPB54—2 ВРІЇ 


58 KH33—1 PO32—1 TP33 


KH113—2 PO32 —2 TP33 


60 KH38—1 BTP32 


`КН!18—2 BTP32 


61 KH39— 1 ОР53 


КН! !9--2 OPS? 


62 КН47-1 KP12 


KH127—2- КР12 


I PO53—1 ЛРІЗ 
2 PO53—2 JIP12 


63 


1 РО15-1ЛР5 
2Р015-2 ЛР5 


64 


1 I112— 1 OP32 
2 1112—2 OP32 


65 


1 ЛРЗ—1 I132 
2 JIP3—2 П32 


66 


FOPB3I-IBIÍPIS ` 
9 OPB31—2 BTP15 


67 


1 TP34—1 ТР5 
2 TP34—2 ТР 


1 TP12— 1 [134 
21Р12-2 1134 


72 


КН15-1П:24—1 OP35. 
КН95—2П.24—2 OP35 


АВС KH48— | KP32 | Л 
KH198—2 КРЗ2 
49 1П 31-1 OPBI5—1 ТР1з 
9 131 —2 OPBI5—2 ТРІЗ | 


цвета Чери 
Ч 75 
76 
78 
Б 7? 


34 


КН43--І.ТРІ5 
KH123—2 TP15-. 


І РОЗІ- І JIP35 
2 PO31 —2 ЛР35 


БОР cp T pas: - 
2 ОРІ1--2 ТР35 


1 С3-1113--11142-ТОР5 
2 C3—21113—2 П49--9 OP5 
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4 Таблица проводов PP2.110.976 T1 


Жаут РР6. 757. 221. 
2. Скема принципиальная электрическая РР2. по 976 Cx 3 


3. Pacubemka проводов 6 производстве может дить изменена. 
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ПЛАТА УЛ: 
Таблица проводов 
РР 2.110.976 ТІ 


Соединения 


Рас- | № | 
пветка цепи 


Жгут PP6.757.221 


ПРОВОД МШДЛ 0,2 мм? ГОСТ 10349-63 


С «-» КН120- 9 П23- 92 СР5- 9 3K5—2 ЛР5--2 HP5—2 ОРВ5-- 
—2 TP2—2 TP4—2 3H5—2 OP2—2 OP4— 1 СР5-- 1 П23-- 1 3K5— 
—1 ИР5- І ОРВ5- 1 ЛР5- 1 TP4—1 TP2—1 OP2—1 ОР4- 
—1 ЗН5-КНІ20. | 


K «+» KH90—KH13—KH23— KH103— 2 I144—2 CP35—2 3K13— 
—2 3K51—2 JIP11—2 HP51—2 OT31—2 TP54—2 TP14— 
—23H14—2 3H81—2 OP14—2 OP31—2 OP52—2 ОР54-1 CP35— 
—1144—13K51—13K13—1HP51—1J/IP11—10T31— | 
—1 TPI4—1 TP54—1 OP14—1 OP31—1 ОР54-1 ОР52- 
—13H14-13H51—KH90 


41 KH.34—1 [114 
Кн.114-2 I114 
Свить провода: 


КН11—КН53—1СР31—1ОРВ14 
KH21—KH63—1 CP54—1 OPB54 


/ 


KH91 —KH73—2 СРЗ1- 2 OPB14 
KH101 —KH83—2 СР54-2 ОРВ54 


Г ОРВ52—1 СЗ 
1 OPB12—1 C2 


2 OPB52—2 C3 ( 
2 ОРВ12-2 C2 


KH32—1 OPBI1 
KH42— 1 OPB51 


KH112—2 ОРВИ 
KH122—2 ОРВ5! 


1 CP32—1.C2 
1 СР55--1.С3 


2 CP32—2 C2 
2 CP55—2 C3 


Ku 11 КНІ4- 1 TP36 
12 KH94 —2 TP36 


KH15—1 КП4З- І ОРЗБ 
/ : KH95—2 ҚП43--2 OP35 


13 KH35—1 CPI 
KH115—2 СР! 


Жош. 


“88 


рас. | 
дветка 


Кч 


“90 


21 


37 


40 


Соединения 


KH17—1 ҚП34--1 ОТ52 
KH97—2 KI134 — 2 ОТ52 


\ 


КН49- 1 ЛРІ4 
KH129—2JIP14 | 


1 OP51—1 TP51 81% 
2 ОР51--2 TPS! 


І CP51—1 ИР2- І ИР4 
2 СР51--2 ИР2--2 ИР4 


І CP14—1HP12—1 ОРІБ 
2 CP14—2 ИРІ2-2ОРІ5 


1 ЛР54-1 JIP4—1 ОТІЗ 
2 JIP54—2 JIP4—2 OT13 


І OT32—1 3K53 
2 OT32—2 3K53 


1 П32—1 OPB35—1 ТРІЗ · | 


21182-22 OPB35—2 TP13 


1KIII5—1 ЛРЗ2 
2 КПІБ-2 ЛР32 - 


НА ТОРІ? 


“ҚН104--2 ОР12 


.KH25—1 ТР52 


ІКН105--2 ТР52 


KH47—1 3K54 
KH127—2 3K54 


| HP14—1 ОРВІ5 
2 ИР14—2 ОРВІ5 


І TP31—1 TP1—1 OP34 


"2 ТР31-2 ТРІ- 2 ОР34 


1КП44—13К12—1 OT51 
2 КП44--9 3K12—2 ОТ5І. 


1 OPB32—1 ОРВ1--1 OP55 
2 OPB32—2 ОРВІ —20P55 


1 JIP53—1 3H13 
2 JIP53—2 3H13 


І OTI2— 13H52 
2 OT12—2 3H52 


КН43—1ТР15 
KH123—2 TP15 


І CP33— 1 ЗКІ 
2 CP33—2 ЗКІ 


І KTI11—1 ПІ5-1 ПРІ 
2 КПІ1-2 ПІ5-2 ЛРІ 


KH54—KH33— 1 TP33 
KH74—KH113—2 TP33 


Р N 
ен Hem Соединения 
3 43 KH44— 1 КП35 3 
KH124—2 КП35 

44 KH45—1 CP53 
KH125—2 CP53 
45 i CP15—1 HP52—1 JIP12—1 3H12 
2 CP15—2 HP52—2 JIP12—2 3H12 
46 | ЛР51-- І ОРІЗ ` 
2 JIP51—2 OP13 
47 І C4(4-) —11I2—1T192—1 TP11—1 OPI. 
2C4 (+) —21112—2 I122—2 TP11—2 ОРІ 
48 1 КП41- 1 OPB53- І ЛР? 
2 KI141 —2 OPB53— 2 ЛР? 
49 1ОРВ34—13К11 
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2 С4--9 П13--9 П34--9 OP5 
59 1 3H11—13H4 
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ПЛАТА ДКА 4/2 
Таблица проводов 
РР 2.110.892 ТІ 


цветка цепи | Соединения 
Жгут РР6.757.243 
ПРОВОД МШДЛ 0,2 мм? ГОСТ 10349-63 
с г КН!20—П2.23—2 CP5—2 HP5—2 3K5— 
—2 JIP5—2 OPB5—2 TP2—2 TP4—2 3H5—2 OP4— 
—9 OP2—1 By5—1 ВЗК.9 —1 B3K4—1 CP5— 1 ИР5- 1 ПВК5-- 
—] CK5—1 JICP5—1 TP2—] TP4—1KP2.5— 
-1 KP1 -5—1 OP4—10P2— KH120; 
K cr» KH90— KH103— КН93--П1-41--П2.44--9 CP35— 
—2 ИР51-9 3K13—2 ЗК51-2 JIP11—92 ТРИ -9 TP54— 
—2 0T131—2 3H51—23H14—2 OP54 
29085290031 -2'OPH =1 ВЗК3Ї- 1 3C33-—1 3C31— 
—1 CP35—1HP13—1 ИР51- 1 IIBK51—1 KP1-51— 
—1 KP1-34—1 OP31—10P14—10OP12— 1 TP14— 
—1 TP35—KH90; 
119 KH114—II2.14 
Свить провода: 
Кч 1 { KHI1—VII1-1 
o 9 КН21-УД1.9 
3 | KH23—1C3—1KP2.1 
4 | КНІЗ-КН36--1 С2—1 КРІ-1 
5 | KH31—Y I12۰ 1 
6 КН41—УД2.9 
7 ( КН91--ҚН73--2 CP31—2OPB14 
8 KH101 КН83- 2 CP54—2 ОРВ54 
9 { IIC1—1 ДСРБЗ 
' 10 11C2—1JICDPM 
11 | УДЗ.5—1 СК55- І CK13—1 ВУ15--1 ВУ59 
12 УДЗ.6--1 CK33—1 СК12- 1 ВУ12-1 ВУ55 
13 | 2 OPB52—2 СЗ | 
14 .20PB12—2 C2 
Ku 15 | КН55-- ПІ. 11--1 B3K52— I KP1-53 
0 16 KH65— KI143—1 B3K12—1 KP1۰13 
| 
17 Í ДСЗ- І ДСР13 
18 ДС4-1 ДСРЗЗ 
19 ( 1 C352—1 CK34—1 ДСР35 
20 1 С312-1 CK14—1 ДСР15 
Ж 21 ( KH42— 1 ВУ11--УДЗ.9 
3 99 KH32—1 ВУ51- УДЗ- 1 
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KH63—1 CP32 
KH53—1 HP32 


KH122—2 OPB51 
KH1II2--20PB11 


ІКРІ.15--1 СЗ. 5l 
| КР!. 55-1 СЗ. 11 


ДСа- 1 B3K51—1 КР1-54 
ДСЬ- 1 B3K11—1 КР1.14 


yJI1-5—1 ДСР14 
УДІ.6--1 ДСРЗ4 


УД4.1-1С2 
УД4.2-1 СЗ 


| ДСРЗ2- L СКН СКЗ2 
| ДСР55- 1 СҚ54 


1 СР32--1-С3.2--1ВЗК14 
1 HP33—1C3:-1—1 B3K13 


1 C3-53—1 СЗ.5 
1G3-13—1 63:4 


1 ВУ54--1 CK35 
1ВУ14—1СК15 


2 CP32—2 С2 
2 СР55--2 СЗ 


УД4-5-1СҚ53-І ВУІЗ 
УД4 -6—1 СКЗ1- 1 ВУБЗ 


УД9.5-1 ДСР54 
VII2-6—1 ДСР12.1 ДСРЗі 


СКНІ9- 1 C4 (+) КПБ 
KH14—1 TP52 


KHI6—1 СРІ4 
KH94—2 ТР36 


KH95—2 3K4—2 OP35 

КН97--П9.21-:210159 ^ 

KH115—2 CPI 

KH129—2 JIP14 

1 TP5—1 TP34. 

1 CP51—1 HP2—1HP4 

1 IIBK4—1 ПВКІ1-ҚП42 

1 KP1-11—1 BVI | | 

2C4 (+)—1 TP11—1 KP1-:35—1 КР! .2—1 ОР} 


1 СР1- КП24 


1 B3K34—1 ОРІЗ 
I11-23—10P32 

1 CK1—1 KP2- 38 

| CP33— КП35 

2 OP51—2 ТРБІ 

9 CP51—2 HP2—2 ИР4 

2 CP14—2 HP12—2 OP15 
2 JIP54—2 JIP4—2 OTI3 
20Т32—23К53 . | 
П2.32—2 OPB35—2 ТРІЗ f 


2 JIP32— I12 - 45 
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"RENE 


Pac- № | 


IIBK13—1 OP53 


| 
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цветка цепи 

Ж 82 KH22— 1 CP13 
83 KH24—1 ОР59 
84, КН25-- Пі. 43 
85 КН26-І HP11 
86 KH27—1 CK52—1 KP2- 34 

7 KH33—KH54 —KI131— 1 TP33 
88 KH34—1 ҚР1.4 
89 KH44 —KIII11 
90 KH104—2 ОРІ? 
91 . KH105—2 TP52 
92 КН110—КП44 
93 KH127—2 ЗК54 
96 ЗАС SIRES ОРЫ: 
97 2 HP14—2 ОРВІ5 
98 2TP31—2 TP1—2 OP34 
100 2 OPB32—2 OPBI—2 OP55 
101 2 JIP53—2 3H13 
; 102 20T12—2 3H52 

103 9ТР12-П2.49 
104 2 CP33—2 3K1 | 
105 2€Pp2—II9- 155 о ПРІ - 
106 ДС8- І ДСР52 | 
107 KH17—KII22 | 
108 -—LB3KI-—1C4(-—) 
109 1 IIBK12—1 TP53 
110 1 KP1-31—1 ДСРІ 

3 114 . KH35—KTI34 
115 КН39—1ПВК54 ` 
116 КН40- 1 СЗ . 35 
117 КН49-- 1 HBK14 
118 KH74—KH113—2 TP33 
2: KHI?4— TI2 35 
199  KH125- 2 CP53 
123 9 CP15—2 ИР59--9 JIP12—2 3H12 
124 | BY2—1 TP15—1 KP2-32—1 КР! · 32 
105-253 І OP33— 1 TP32 
{002275 КП!3—1 СР52-- 1 CP54— 1 ИРІ 
127 І TP51—1 ОР5] 
128 TET ДСР5І 
1007254 KII21 — 1 B3K32 
130 2 ОТ53-КПА5 
131 20PB34—23K!1 \ 
132 2 OP13—2 JIP51 
133 ! ЕССІЗ) SF io: s Lo oo —9 T PTE2—9/OPI2 

о 136 _ КН43- 1 BY4—1 B3K54— КП? 
137 ҚН45--1 CP53 
138 ` KH46— | TP36 

| 139 KH96—2 ИРИ 
140 КНІ16--П2.94 
141 KH126—2 ТР55 
149 KH64 — | CP34 
143 ПІ. 25—1 MBK] 
144 І TP55— ПІ · 33 | 
145 9 СР4--9 ОРВ53--9 ЛР? 
146 1 ВУЗ2--УДЗ.4 
147 КП33—П1.2]1 
148 1СР11—1ИР14 
149 1КР1-33—1ПВК53 
150 
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gs 180 
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Соединения 


КП25--1 ВЗКЗ | 
[12:41 —2 3K12—2 0151 

2 JIP13—2 ОРВЗЗ 

2 0Т11--9 JIP31 

2 TP34—2 TP5 

І C5(—) -П2.13-112.34-9 ОРБ 
9 3H11-—2 3H4 

2 CP52—2 CP13—2 ИР! 
KH123—2 TP15 


KH47—1 СЗ. 32 
KH84—2 CP34 
KH106—2 ОРВЗІ 
КНІ19- 2 ЛР52 
ERED SI акра 


KI114—1 CP12— 1 ПВК52 

1 TP31—1 TP1—1 OP34 

1 CP31—1 TIBK2 

KI123—1 CP55—1 HP12—1 ОРІБ 
KI132—] B3K33 

І OP54—1 ВЗК53- КП41 

2 CP11—2 HP13 一 2 0T4 一 2 ЗНЗ 
2ТР35-2 ОР 

2 OP32 一 2 3K2 

П1.34-1 ИРЗІ 

| CK51—1 HP52—1 ҚР1.52 

| ТР19-ПІ.42 


_23К52—П2.25 


КН15—П1.13—1ОР35 

1 B3K55—1 СЗ · 34 

П1.31—1 TP13—1 ОР55 

2 СРІ2--2 OPB55—2 OT5 -2 ЗН] 
2 TP32—2 OP33 

1ТР54—1ОР11 

1 ВУЗ1-УДЗ .3 

2 ОРВІЗ--П2-11 
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